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PrZycisnionemi okazuiące z rożnych 
przyczyn y okoliczności, zawikłane y 
Zaniedbane, niemaia przyzwoitey Кхе: 
Kucyi, Konftytucya zas Roku 1778 
pod tytulem -- Wyznaczenie Kommiffyi 
nad Szpitalami w Koronie y W. X. Litt, 
fol. ба. zbawienny zamiar maiąca, 
Kommiffya udzielną do tegoż Dzieła 
wyznaczająca, dla wielorakich trudno- 
ści, fkutku fwego wziąć niemoże,. Prze- 
to przyśpiefzaiąc prędkie, y przyzwo- 
ite w. tey okoliczności rozrządzenie 
rzeczoną Kommiflyą Roku 1775 uchy- 
lamy, a Konftytucyą Roku 1768. pod 
tytulem -- Warunek Miaft y Miafteczek 
nafzych Krolewfkich Fol. 274. Kom- 
miflye Boni Ordinis, y do Szpitalow 
rozciągające Пе, determinuiaca (nie ty- 
Kaiac Dobr Dziedzicznych) reaffumu- 


iemy, y ufkutecznioną mieć chcemy. 
Pomienione zaś Kommillye Boni Or- 
dinis we wfzyftkich Urządzeniach Szpi- 
talnych do Departamentu Policiei w 
Radzie Nieuftaiacey referencya czynić, 
У od tegoz Departamentu dependować 
maią. 
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